
SABA ITALIA - Mod. Sabine. Apptrecchio AM/FM a qnattro gamin e cTonda: lrni^r, me die, corte e nltracorte (FM). Medie frequence a 460 kc/s e a 6,75 Me/a. Potenza d*naeita in- 

diftorta 3 watt. 


































